Roman Zielenkiewicz 


mM alar z. 


przeżywszy lat 33, po krótkiej a dolegliwej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zmarł dnia 30 Sierpnia 1885 r. 


Stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na 
wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 1 Września b. r. o godz. 9 rano, z kaplicy 
cmentarnej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


W drukarni Związkowej w Krakowie, ulica sw. Jana Nr. 13 


